Panasonic 



取扱説明書 
シエ—バ— 


■ な管用 
保話書付を 



品番 ES 81 1 5 P 


ラムダッシュ 


LAMDASH 


•お買い上げいただを、まことにありびとうございまず。 
•取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくまをにお使いくだ 
さい。 

• ご使用前に r 安を上のごま意 J (4 〜6ぺージ）を必ずお読み 
ください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名 J などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととちに大切に保管してください。 


便利メモ 

(おぼえのため、記入されると便利です） 



ES 日2…8]1已2 Y 1007-1 108 






簡単な巧いかた 

手 ji 1•まず、商品をご確認ください.… 

►各部のなまえはをお読みください 


手順2 • 充電してください QEHO 


手リ眞3 • ヒゲを刹ってください 


乾燥巧電器の効まについて 

( \ 

除菌効果 水洗いと温熱乾燥で外刃-巧刃を除菌します。 

\_ J 

除菌試験 

•試験依頼先：財団法人日本食品分析センター■試験成績書発行番号：第 2 日 7 日 6 吕 11 1-001 号 
♦試験成績書発行年月日； 2007 年 7 月 12 曰 •細菌数試験方法：標準寒天平板培養法による 
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•充電式での使いかた . 

♦交流式での使いかた . 

♦上手な劇りかに . 

♦フ□ートセレクターの使いかた 

♦キワゾ U 刃の使いかた . 

♦が刃 フレームの 着脱方法 . 


掃除のしかた 


•水洗い掃除のしかた . 

•ブラシ掃除のしかた . 

♦乾燥充電器の使いかた . 

• DRY 席燥)ランプび点滅した場合 
につし)て 


お知!5せ 


♦お手入れ用品 . 23 

♦が刃の取り替え . 24 

• 乾燥充電器の掃除のしかた . 24 

♦海外でのご使用について . 26 

♦世界の電圧とプラグ . 27 

•製品を廃棄するとさのお願い . 28 

♦よくあるご質問 . 30 

♦蓄電池の寿命と交換 . 32 

♦修理を依頼される前に . 33 

•定格 . 36 

♦保証とアフター ヴー ビス . 37 

♦保証書 . 裏表紙 


ち< じ 


安全上のごを意 


使用上のごを意 


各部のなまス 


充電のしかた 


>充電の手順- 
>充電の時期- 


EEI 


■10 

■12 


使いかた 



充電アダプター 



乾燥充電器 


1^ 




到ブ皿 

ブラシ 

ポーチ 




専用オイル 


各部のなまえ-充電のしかた 


3 4 5 5 6 6 


7 9 0 
112 


2 
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使いかた-掃除のしかた-お知5せ 


ま全上のごを意-使用上のごま意 
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を全上のごま意 


安全上のご注意 


(必ずお守りください) 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 
説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、 
説明していまず。 


A 危険 


「死亡や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 


A 警告 


r 死亡や重傷を負ラおそれびある内容」です。 


/K "b 「傷害を負うことや、財産の損喜び発生する 

ムおそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を;欠の図記号で説明していまず。 
(巧は図記号の例でず） 


0 

〇 


してはいけない内容です。 


実行しなければならない内容です。 


A 危険 

0 

禁止 

• 本機は巧電式電池を内蔵していまず。 

义中投入、加熱、高温での充電-使用-放置をしない。 

発熱•発火-破裂の原因になります。 
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A 警告 

〇 

• お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから巧く。 

抜かないと感電のおそれびあります。 

• 必ず交流 1 QQ 〜 24 QV で使用ずる。 

守日ないと感電 • 発火のおそれびあります。 

おず守る 

•器具用プラグやアダプタ-にほこりが付着しないよ引〔定期的に掃除ずる。 

守日ないとほこりび付着して湿気などで絶縁不良に 
なり、乂災のおそれびあります。 

めれ手禁止 

• めれた手でアダプターをコンセントか 5 なさ差し 
しない。 

感電のおそれびあります。 

瞻) 

水めれ禁止 

• 充電アダプター-乾燥充電器は水につけたり、 7 j < 洗いしなし、。 

感電•ショートのおそれびあります。 

• 交流式で使うときは、石けん制りや水巧い掃除をしない。 

感電•ショートのおそれびあります。 

0 

纖用禁止 

• 巧電アダプター-乾燥巧電器は風呂、シャワー室で 
絶対に使用しない。 

感電-発火のおそれびあります。 

分解禁止 

• 製品を廃棄ずるときじ(がは絶対に分解しない。 

火災•感電-けびの原因になります。 

修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、 

パナソニック電工お客様ご相談窓□にご相談ください。 

0 

禁止 

• 乳幼児の手の届くところに置かない。 

内刃-ブラシ-専用オイルなどの誤飲による事故や 
トラブルのおそれびありまず。 

• 専用の巧電アダプターで、他の商品を充電しない。 

また、専用の巧電アダプターじ(外での充電はしない。 

ショート’異常発熱による発火のおそれびあります。 





































安全上のごま意 


A 警告 

0 

禁止 

• 器具用プラグにピンゃゴミを付着させない。 

感電•ショート • 発义のおそれびあります。 

• コードゃ巧電アダプターびいたんだり、コンセントへの 
差し込みびゆるいときは使用しない。 

感電•ショート • 発火のおそれびあります。 

•コードを傷つけたり、破損させたり、カロエしたり、 
無理に®げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いちのを載せたり、挟み込んだりしない。 

感電-発火のおそれびあります。 

A 注意 

〇 

おず守る 

• ご使用の前に列刃の破れや変形びないか確認ずる。 

外刃に破れや変形びあると肌を傷つける原因になります。 

• 巧電アダプターを巧くとさは、コードを持たずに必ず 
アダプターを持って巧く。 

コードを持って抜くと感電•シヨートの原因になりまず。 

• 使用時に(列は、充電アダプターをコンセントから巧く。 

守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 

0 

禁止 

• 刃は肌に強く押しつけない。 

特に冨などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。 

• 乾燥巧電器の使用途中は、本体を巧かない。 

乾燥中は、刃付近の温度び高くなっており、やけどのおそれびあります。 

•外巧は強く巧さえない。また、使用時に指 • m を夕巧]に当てない。 

外刃び破損-変あして肌を傷つける原因になります。 

• 內刃の刃部（金属部）は、手でふれない。 

手を傷つける原因になりまず。 

• ヒゲ制りじ(外の目的願髪など）には使用しない。 

外刃び破損-変あして肌を傷つける原因になります。 

• 家族や他人との共用はしない。 

感染や炎症のおそれびあります。 
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使用上のご注意 


ドライヤーやフアン ヒー ターなどで 
本体を乾燥しないでください 

• 部品の変形-故障の原因になります。 



高温場所に放置しないでください 

•故障の原因になります。 



本体-乾燥充電器はシンナー’ベンジン- 

アルコール などではふかないでください 

• 故障や部品の割れ-変色などの原因になります。 
• 薄めの石けん液を使ってふいてください。 


■ V 互わ 



外刃フレームをはずしたまま直射日光の 

当たる場所で、放置しないでください 

• 防水ゴムび劣化し、防水機能び維持でさず 
故障の原因になります。 

ご使用後は、湿気のかない 

ところに保管してください 

• お室などに故置すると本体内部で結露や鐘び 
発生して故障の原因になります。 



ま全上のごを意-使用上のごを意 
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各部のなまえ 


— ar 巧图隱 






キャップ 


外刃 フレーム 
が刃着脱ボタン 




-外刃 




外刃 フレーム 
着脱ボタン 


キワゾ U 刃 
キワゾ U 刃用ノブ 
指置さ 

フ□ートセレクター 



スイッチ 


充電残量ランプ 


充電表示-完了 
(♦) ランプ 


※この商品には r 洗浄充電器」を使用でさません。 


夕 


薛燥充電器 


背面図 




DRY 腊燥）ランプく青> 

充電スタンドとして使用 
するとさ 



充電 アダプター 



各部のなまえ 


アダプター 
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充電のしかた 


充電の手順 


/ 

A 警告 

\ 

•必ず交流100〜 240 V で使用ずる。 

守らないと感電•発火のおそれびあります。 

• 専用の巧電アダプターで、他の商品を巧電しない。 

また、専用の巧電アダプターじ(外での充電はしない。 

ショー h 異常発熱による発义のおそれびあります。 


♦ 本体ソケットおよび乾燥充電器ソケットに水滴がついている場合は、十分に 
ふき取ってから器具用プラグを差し込んでください。故障の原因になります。 

♦ 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。 

故障の原因になります。 

♦ 充電推奨温度は1曰〜3已むです。 

極度の低温下（約び C 政下）では、充電しない場合があります。（充電異常 00) 

y 本体のスイッチを OFF にする 
9 乾燥巧電器ソケットに器具用プラグをしっかり差し込む 

ム- ♦充電アダプターから直接充電する場合は、本体ソケットに器具用プラグを 
しっかり差し込んでください。 

) コンセントにアダプターをしっかり差し込む 
A 乾燥巧電器のアームを下げる 

f ♦カチッと音がするまで下げてください。 

r 本体を乾燥巧電器にしっかり取りつける 

J ♦本体ソケットと充電用プラグが合ラようにまっすぐ挿入してください。 

f . 巧電表示-完了 （♦) ランプの点口を確認する 

♦ランプの見かた ►GIB 

♦乾燥充電器側の DRY (乾燥）ランプは点灯しません。 


約1時間で巧電ミ了 


^巧電 完了後、コンセントからアダプターを巧く 
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交流1日〇〜24日 
自動電圧切替 J 



巧電 アダプター か5直接 
巧電する場合 



器具用プラグ 
乾燥充電器 


♦ 特に低温での充電は書電池の寿命を短くするおそれ 
があるため、充電推奨温度での充電をおすすがします。 
♦本シェーバーは U チウムイオン電池を使っている 
ので継ぎ足し充電をしてを X モ U —効果の問題は 
ありません。 



>初めてお使いのときや半年政上使われなかったとき… 

►充電 開始後数分間、充電表示*完了（•〇ランプが点灯しないことがあります 
が、そのまま充電すると充電表示-完了（•〇ランプが点灯します。 

•充電•ご使用中に本体•充電アダプター•乾燥充電器が多少熱くなることがあります。 
►異常ではありません。 

•充電•ご使用中、テレビ等に雑音が入るとき… 

►別の コンセントで充電してください。 


巧電のしかた 
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充電のしかた 


ンプの見かた 


( fg 電中） 充電状態をお知らせ 

充電中 巧電完了時 




巧電完了後10分降 



2砂間に1回赤点滅 



d ま用 中）充電残量(目安)をお知らせ 


♦ランプの点滅で 
衣巧しぶす。 



充電巧量ランプ 

充電状態を己段階でお知らせ 

充電表示•完了（•〇ランプ 

(交流式 0 D でご使用の場をは点灯します) 


充電の時期 



使用中に 0] が点滅(残り 20% W 下）した5巧電時期です。 

♦ に 0] が点滅してか6約1〜2回使用できます。 

(ご使用状況により異なります） 

1 回のフル充電で約 2 週間使用でさます。 

(毎日 1回3分 使用で 使い切るまで ） 

《ヒゲの濃さ、肌へ当てる力、周囲の温度、音波洗浄モードの 
使用頻度により使用日数は異なります。 
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使いかた 


充電式での使いかた 


A 注意 


>ご使用の前に外巧の破れや変おびないか確認ずる。 

外刃に破れや変形びあると肌を傷つける原因になります。 


>ヒゲ制りじ I 外の目的（頭髪など）には、使用しない。 

外刃び破損-変あして、肌を傷つける原因になります。 



•スイッチ部に指を置し、たま 
ま、使用しないでください。 

I スイッチを2秒に(上長巧しすると音波洗ミきモード ora © に切り替わり、 
シェービングはでをません。 

►スイッチを OF 円こし、再度 ON にしてか日シェービングを行ってくださし、。 
I 肌に吹出物や傷などびある場合は、ご使用時にを意してください。 

肌を傷つける原因になります。 


• か巧をいためないよラに使用後は必ずキヤップを取りつけてください。 
• 使用推奨温度は已〜3巳ごです。 

使用推奨温度しソ外では、動作しない場合びあります。 


巧電のしかた-使いかた 
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使いかた 


交流式での使いかた 


/ 

A 警告 

V 

• 交流式で使うときは、石けん刺りや水洗い掃除をしない。' 

感電•ショートのおそれびあります。 

•専用の巧電アダプターで、他の商品を巧電しない。 

また、専用の巧電アダプターじ(列での充電はしない。 

ショート.異常発熱による発义のおそれびあります。 


• 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って巧わないでください。 
故障の原因にな0ます。 



キャップを取りはずず 
9 巧電アダプターを接続する 

厶 谷 本体ソケットに器具用プラグを 
しっかり差し込む 

©コン セントにアダプターをしっかり 
差し込む 

©充電 表示-完了（■〇ランプの点なを 
確認する 

刹る田 

手順 2〜4 


4 


使用後、スイツチを OFF にして 

コンセントか5アダプターを抜く 


♦交流式でお使いの場をでち、充電残量がない状態でご使用されますと、刃の動さ 
が弱くなったり、まれに止まることがあります。その場合は、 ] 分料上の充電 
を行ってか6、ご使用ください。 

♦交流式での使用でを、蓄電池は消耗します。2週間に]回は充電してください。 


上手な别りかた 


>刃は肌に強く押しつけない。 

特に冨などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。 


•列別よ強く巧さえない。また、使用時に指- m を列巧に当てない。 

外刃び破損-変あして肌を傷つける原因になります。 


1 
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皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て 

(外刃全体が肌に当たるように） 

ゆっくり逆制りで、ずべ！5せるように制る 

いてナソニックシェーバーを初めてお使いになられる方は、、 

I 軽く抓に当てかしずつ試しながらお使いください / 


外刃を傷めやずい 
使いかた 

•刃の一部だけで制る 
怔図） 

•指や m が外刃に当たる 
(も図） 


X 偏 

。 。’ 

正しい使いかた 

外刃全体を肌に当て、 
直角に驛く当てる 


〇が 


劇り残しを少なくずるには？ 


アゴ下•ノド部のヒゲは皮膚に巧して斜 
めに生えており、刃巧に入りにくいため 
に劇り残しになりがちです。肌を伸ばし 
ながらヒゲを起こす要領で制ると、より 
刃巧でとらえやすくなります。 


ヒゲ 


肌 




肌を伸ばすとくせヒゲ 
述きる 



フ□ー トセレクターの使いかた 


フ□ー トセレクターで、フ□ー トと固定の切り替えができます。 

^ S 日 FT モード（フ□-卜） ハ L 日 CK モード（固定) 



お肌にやさしく刹りたいとき 
I お肌の曲面に密着させ、刹り残しを 
低減させたいとを 



しっかり深劇りしたいとさ 
フ□ートを固定したいとき 


A ミ主意 


使いかた 


が 






































使いかた 


キワゾリ刃の使いかた 
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キワゾリ刃び図のよラに 

立ち上がるまで 

キワゾリ刃用ノブを上げる 



スイッチを ON にして刃先を 
肌に直角に当てて制る 

•スイッチを ON にしてキワゾ I 」巧用 
ノプを上げても問題ありません。 



外刃フレームの着脱方法 （必ずスイッチを OFF にずる） 

/ 

A 注意 

•外巧は強く巧さえない。 ' 

外刃を強く押さえると破損-変形して肌を傷つける 
原因になります。 , 


取りはずしかた 


〇 外刃フレーム着脱ボタンを左ち両方 

しっかり巧す 

•列•巧フレームびはずれます。 

©が 刃フレ-ムを取りはずす 


取りつけかた 



が刃 フレームの 側面を持ちなが5 ノ^:マークを手前にして 

確実に取りつける (カチッと音がするまで） 

♦外刃フレームは前後逆向きには取りつけ5れません。 


ごを意 


♦外刃 フレーム 着脱ボタンとが刃 フレームとの 
スキ間が左ちで均一であることを確認してく 
ださい。 

均一でないと使用中に外刃フレームがはず 
れたり、弟りり味が悪くなる原因になります。 

♦外刃フレームを取り付けない状態でのご使用 
はおやめ < ださい。 

外刃フレームを取り付けないと破損-変形 
して肌を傷つける原因になります。 
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掃除のしかた 


2 


3 


スイッチを 

2秒似上長押しして 
音波洗浄モードに し、 

数秒ミ包だてる 

音波洗浄の効果 ►洗浄 効果の向上 

►水の 飛び散りの抑制 

♦ 約2□砂で自動のに停止します。 

♦ スイッチを OFF にしても停止します。 

0外 刃フレーム着脫ボタンををち雨ち 

しっかり巧す 

•外巧 フレームび はずれます。 

©外 巧フレームを取0はずす <3© 



• 殺菌効果のある薬用八ンドソープ 
を使ラとより衛生的です。 


水洗い掃除のしかた 


内刃-外刃-本体丸ごとの水洗いびでさます。 


A 警告 

、 

• 充電アダプター-乾燥巧電器は水につけたり、水洗いしない。^ 
• 交流式で使うときは、石けん刺りや水洗い掃除をしない。 

感電•ショートのおそれびあります。 ^ 

A 注意 

♦内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。 

手を傷つける原因になります。 / 


♦必ず充電アダプターをはずして本体のみか洗いしてください。 

♦交流式では、音波洗浄モードになりません。 

♦本術ま、必ず八ンドソープまたはクリー ニン グ液をつけて水洗いしてください。 

かのみで洗ラとニオイの原因になります。 

♦前後両方の内刃を取りつけた状態で行ってください。（片方の巧刃を 
取りつけた状態で行うと、異常音が発生し、故障の原因になります） 

♦ 台所、ミ谷室、トイレ等の巧れ落とし用洗剤は使用しないでください。 

(故障の原因になります） 

^ 外刃に 

/ ハンドソ—プ (巿版)または 
クリーニンク’液側売 
と少量の水をつける 



充電残量ランプが 
上下に広がるよラ 
に点滅しまず。 



使いかた-掃除のしかた 


巧ぺージにつづく 17 























































掃除のしかた 


水ない掃除のしかた（つづき) 


4 


5 


スイッチを 

2秒な上長押しして 
音波洗ミきモードにし、 
十分に水洗いする 

• ヒゲクズをされいに洗い流して 
ください。 

• めるま湯 （4 □で前を)で洗うと 
さらに効果的です。 



十分に水切りを行い 



グリップ部をタオルなどでふいてか 5 


乾燥巧電器で乾燥させる 


乾燥充電器の使いかた 


乾燥充電器を使わない場合は… 

タオルなどで水滴をふき取り 

乾燥させる 

•外巧フレームを取りはずして 
おくと、より早く乾燥します。 




6 


夕切フレ-ムを取り〕け Q0 当鶴用オイルな州ホ 

専用オイルをつける Ij 吏わないでください。 


〇 スイッチを OFF にする 
©オイルを つける 
©スイ ッチを日 N にする 
約日砂間動作させ 
スイッチを日 FF にする 
0外 刃に残ったオイルを 
やわらかい布などで 
ふさ取る 
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ブラシ掃除のしかた （おずスイッチを OFF にずる） 


A 警告 

•乳幼児の手の届くところに置かない。 ' 

内刃-ブラシ-専用オイルなどの誤飲による事故や 
トラブルのおそれびあります。 , 

也主意 

♦内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。 

手を傷つける原因になります。 , 


2 


〇 巧•刃フレーム着脱ボタンを左ち両方 

しっかり巧す 

•外巧フレームびはずれます。 

©外 巧フレ-ムを 取りはずす 


巧巧の側面をつまみ、1個ずつ 

取りはずす 

/取りつけるときち、内巧の側面を‘ 
つまむ , 




長いブラシで 



キワゾリ刃 



短いブラシで 


内巧 



* ブラシ掃除を斤ラとをは、必ず内刃 
の巧の並びに巧して平行にブラシを 
動かして < ださい。 

X •巧の並びに巧して垂直ち向にブラシ 
1W を動かすと刃先を傷め、切れ味び■(氏 

PPSSQ 下するおそれびあります。 


掃除のしかた 
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掃除のしかた 


乾燥充電器の使いかた 


A 警告 


♦充電アダプター-乾燥充電器は水につけたり、水洗い 
しない。 

感電-ショートのおそれびあります。 


乾燥巧電器は本体水洗い後にご使用 < ださい。 

♦乾燥充電器は水平で安定した場所に設置してください。 

♦本体に石けん成分が残っていると乾燥しに<<なります。 

よ < 洗い流し、水切りをしてから乾燥充電器に取りつけてください。 

♦本体を乾燥充電器に取りつけるときに刃を変形させないよラ、十分に気をつけて 
<ださい。 

♦ 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。 

故障の原因になります。 


2 

3 

4 


本体のスイッチを OFF にする 

•キャップは取0つけないで < ださい。 

• か巧フレームは®実に取りつけてください。 

乾燥巧電器ソケットに C 0 

器具用プラグをしっかり ® 

差し込む 

コンセントに 

アダプターをしっかり 
差し込む 

乾燥巧電器を 
受け皿の上にのせる 

• 受け皿にのせないと水び漏れ出す可能性びあります。 

• 受け皿に水び溜まってしぶ場合は水を捨ててください。 


交流！。。〜 24 DV >^ 
自動電圧切替 ノ* 



5 

6 


O 0 PEN け-プン)レバ-を スライドさせて 
を 乾燥充電器の パームを上ばる 

本体を乾燥巧電器に取りつける 

•本体に水分び残っていると乾燥しにくくなります。 
十分に水切りを行い、グ U ップ部をタオルなどで 
ふいてから取0つけて<ださい。 
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7 


OFF/DRY (乾燥)ボタンを巧し 

乾燥させる 

( DRY (乾燥）ランプが点なします） 

♦ 本体ランプは点灯しません。 

♦本体が正しくセツトされていない場合は 
乾燥動作をしません。 

♦ 乾燥がスタートしたあとに、 

日 FF/DRY 腊燥)ボタンを押すと乾燥を 
中止します。 

♦ 乾燥所要時間、乾燥完了の表示については 
下表をお読み < ださい。 



八、、^ * 乾燥巧電器の使用途中は、本体を抜かない。 

王胃 乾燥ホは、刃が近のミ品度び高<なって©0、やけどの 
おそれびあります。 


8 


乾燥完了後、コンセントか！5アダプターを巧く 


動作状態 

所要時間（目安） 

DRY (乾燥）ランプ 

巧燥中 

約3時間 

点丹 

巧燥ミ了が態(待機） 


消丹 


I乾燥充電器側の表示が消灯したとさが乾燥完了です。 

I極度の低温下では乾燥動作をしない場合があります。 

I乾燥完了後、本体を取りつけたまま放置してを問題ありません。 


9 


本体に専用オイルをつける00 


掃除のしかた 


巧ぺージにつづく 27 


























掃除のしかた 


•乾燥充電器の使用推奨環境は温度15〜3已で、湿度9巳％！; TF です。 

使用推奨環境から極端にはずれていると、乾燥動作しない場合びあります。 
♦環境によっては、本体び乾燥しさ b ない場合びあります。その場合は、再度「乾燥」 
を行うか、やわらかい巧で水分をふき取ってか b シェービングを行ってください。 
•乾燥動作び中断した場合はの手順1からやり直してください。 

• 乾燥充電器は刃部の乾燥を行います。それけ外の部位は乾燥でさません。 


DRY (乾燥）ランプび点滅した場合について 



♦ 刃付近の温度が高い場含、約己分間冷却動作を行って 
から停止します。冷却動作中は DRY (乾燥)ランプが 
1砂間に]回点滅します。 


DR 丫 (乾燥)ランプが1秒間に1回点滅した場合 

♦約日分後には DRY (乾燥）ランプが消灯し動作が停止します。 


乾燥途中で日 FF/DRY (乾燥)ボタンを 
巧していませんか？ 

► 

本体を正しくセットして再度 
OFF/DRY 腊勵ボタンを押し 
てください。再スタートします。 

乾燥途中で本体を取りはずして 
いませんか？ 

► 

DRY (乾燥）ランプび早い点滅 （ 1 秒 

副こ 2 邸をした場合 

外気温などが使用推奨環境から 
極端にはずれていませんか？ 

► 

使用推奨環境を確認してご使用 
<ださい。 


な^検•処置終了後） 

コンセントからアダプターを抜いて、使用推奨環境を確認して乾燥充電器の温度が下がってか 
ら再度、コンセントにアダプターをしっかり差し込み、乾燥をスタートさせてください。 

♦ 上記の点検•処置を行っても、再度 m 丫 (乾燥)ランプが早い点ミ威り秒副こ2励をする場合は、 
本体と乾燥充電器•充電アダプターを一緒に、お買し化げの販売店に点検をご依頼ください。 
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お知5せ 


A 警告 


•乳幼児の手の届くところに置かない。 

内刃-ブラシ-専用オイルなどの誤飲による事故や 
トラブルのおそれびあります。 


当社専用オイル 


ft 


専用オイル 


f _> 

(日日 mL 入り） 

} -\ 


ES003P 






ソエーバー 

オイル 

くスプレー式〉 
(1 日日 mL 入り） 
ES006 


ク U —ニング液 
(1 日日 mL 入り） 

ES004 

♦ 水洗い掃除にお使い 
<ださい。 

♦ ヒゲクズや巧脂のミちれ 
を落とし、刃を清潔に 
保ちます。 


♦刃の動きがなめ 5 かになり、快適な 
制り味を保ちます。 

>お手入れ用品は販売店などでお買いホめください。 

>万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談してください。 


快適な剧り D まを維持していただくためにが刃は約]年ごとに、内刃は約2年ごと 
に取り替えられることをおすす故します。 

キャップのシールに使用開始年月を記入し、誓刃交換の 
I目安にご活用ください。 





ES 9087 


ES 9068 


外刃+内刃のセット 
ES 9013 


>替刃は販売店などでお買い求めください。 


替刃について 


お手入れ用品別売 


お手入れ用品 


お知5せ 


掃除のしかた 































































お知 5 せ 


外刃の取り曾え （必ずスイッチを OF 円こずる) 


A ご±コ± •列刃は強く巧さえない。 

破損や変形びあると肌を傷つける原因になります。 


取りはずしかた 


〇 外刃フレームを取りはずず <39 
© 外刃着脱ボタンを巧しなが5、 
©古し、 外刃を 取りはずす 




取りつけかた 


夕 I ■巧フレームのノ f マークと 
夕 •! ■巧の A マークの向きを合わせて 

確実に取りつける 

♦外刃は前後逆向きには取りつけられません 
♦外刃フレームの着脱ち法 GD 



ごを意 


♦外巧を取りはずすときや、取りつけるときに 
外刃着脱ポタンを強く押さえないでください。 

強<押さえると外刃が破損-変形して肌を 
傷つける原因になります。 



乾燥充電器の掃除のしかた 


乾燥充電器の乾燥皿にゴミやホコ U などが付着ずることがありますので、政下の 
手順で掃除をお願いします。 


掃除の手順 
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アダプターの器具用プラグは 

必ず、乾燥充電器か5 
はずす 


器具用プラグ 


2 


水で湿5はた巧やティッシュぺ一■/ f 一等で 

乾燥皿の内に付着したゴミやホコリなどを 
軽くふを取る 


• 乾燥皿のちや凹凸部の掃除は、水で湿らせた綿棒を使用してください。 




〇 受け皿に水が溜まっている場合は 
J 水を捨てて、乾いた巧やティッシュ 
ペーパー等で軽くふをとる 


掃除時の注意点 


♦ 乾燥充電器に水をかけないでください。 

(乾燥充電器は水洗いでさません） 

水をかけると、内部に水が浸入し、故障の原因になります。 



乾燥皿の水び排水しない場合の処置 


• 乾燥皿の底にある排水口にゴミやホコリ 
などが詰まって、水が溜まってしまう 
場含があります。 

その場を、本体の乾燥がでさません。 
綿棒等でゴ S やホコ U などをふさ取って 
<ださい。 



排水口 



















































お知 5 せ 


海外でのご使用について 


この商品は交流100〜24 0 V 電源で 
ご使用いただけます。 

ただし、同一国内でを一部地域におい 
ては電圧が異なったり、高圧の工業用 
電源が家庭内やホテルに引さ込まれて 
いることがありますので、現地で充分 
お確かめのラえ、ご使用ください。 

この商品は A -2 プラグ仕様です。 
(アメリカ、台湾などではそのまま使 
えまず。） 

A -2 プラグ m 外のプラグ使用地域では、 
プラグ アダプター （別売)が必要です。 

に各国の使用可能プラグを記 
してありますので、お出かけの前には 
必要なプラグをお買い求めください。 
ただし、一部地域においては使用可能 
なプラグが異なることがありますの 
で、充分ごを意ください。 


プラグアダプター(別売)の使いかた例 


適切なプラグアダプターをアダプター 
のプラグに差し込んでください 


アダプターのプラグ 
(A-2 プラグ） 



• プラグアダプターをご使用にな5な 
いときは、電源コンセントか6はず 
して < ださい。 


■プラグアダプターの種類 

タイプ 

A -2 

C -2 

アメ U カンタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

プラグの 
お状 



タイプ 

B -3 

BF ( S -3) 

0 

U . K タイプ 

オーストラリアンタイプ 

プラグの 

おが 

nfin 

jM./i\ 

M 〇⑩ 



(ま）プラグアダプターは電圧の交換はできません。 


※ l 日本国内ちこのタイプのプラグおがです。 
※2アース付タイプち使えます。 
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世巧の電圧とプラグく World Voltage and Plug Chart > 


地域 

国/地域 

電 圧 

プラグ 

化 

アメ IJ 力合衆国 

120/208/240 

A -2 

カナダ 

120/208/240 

A -2 、BF 

木 

A ワイ 

120/208/240 

A -2 


イギリス 

230/240 

目、目-3、巨 F 、 日 


イタ I 」ア 

12己/22日/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2, B -3 


オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2, B -3 


スイス 

220/230 

C -2、 目-3 、 BF 

3 

スウェーデン 

220/230 

C -2 

I 

n 

スペイン 

127/220 

A -2, C -2 

'ツ 

デンマーク 

220/230 

C -2 

パ 

ドイツ 

127/220/230 

C -2 


ノルウェー 

23日 

C -2 


A ンガ U — 

220 

C -2 


7インランド 

220/230 

C -2 


7ランス 

127/220/230 

C -2、 日 


ベルギー 

127/220/230 

C -2 


□シア 

127/220 

A -2、 C -2 


オーストラリア 

240/250 

0 

才 

グアム島 

11日/12日/240 

A -2 

セ 

サイパン島 

110 

A -2 

ア 

トンガ 

240 

0 

ア 

ニュージーランド 

230/240 

0 


7ィジー 

120/240 

A -2、 C -2、0 


化域 

国/地域 

電圧 

プラグ 


ィンド 

230/240/250 

C -2、 B -3 、BF 


インドネシア 

127/220/230 

A -2. C -2. B -3. BF 


シンガポール 

110/230 

目-3 、 BF 


夕斗 

220/240 

A -2, C -2, BF 

ア 

大菌民国 

1日日/11日/20日/22日 

A -2、 C -2、 BF 、 日 

ジ 

台湾 

110/220 

A -2、 日 

ァ 

中華人民共和国 

110/220 

A -2, の、目- 3, BF , 日 


フィ IJ ピン 

110/115/220/230/240 

A -2、 の、日- 3 i BF , 日 


ベトナム 

110/120/220/230 

A -2、 C -2 


き港特別行政区 

200/220 

C -2、 B -3、 日 F 


マカオ特別行政区 

115/127/220 

A -2、 C -2、 B -3 


7 レー シア 

240 

C -2、 B -3、 日 F 

中 

南 

ホ 

アルゼンチン 

220/225 

C -2、 日 F 、 日 

プエルトリコ 

12日 

A -2 

ブラジル 

127/220 

A -2、 C -2 

；<キシコ 

120/125/127 

A -2 

中 

アラブ首長離邦 

220/230/240 

C -2、 B -3 、BF 

東 

エジプト 

22日 

C -2、 B -3 、BF 

7 

フ 

U 

クウェート 

240 

C -2、 B -3、 目 F 

トルコ 

220/230 

A -2、 C -2 

南のリカ共麵 

220/230/240/250 

02、 B -3 、BF 

力 

モ□ッコ 

115/127/220 

C -2 


お知 5 せ 
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お知 5 せ 


製品を廃棄するときのお願い （ U チウムイオン電池 U サイクルにご協力を) 


/ 

A 危険 

V 

本機専用の巧電式電池でず。 

この機器に(列に使用しない。 

取り出した充電式電池は充電しないでください。 

•义への投入、加熱をしない。 

• くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない。 
• ©と©を金属などで接触させない。 

• ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 
• 火のそばや炎天下など高温の場所で充電•使用-放置しない。 
発熱•発火-破裂の原因になります。 

ノ 

/ 

A 警告 

\ 

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに 
置かない。 

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 

♦万一、飲み込んだと思われるとさは、ずぐに医師に 
ご相談ください。 

電池の液び漏れたとさは、素手で液をさわらず、1ソ下の 
処置をずる。 

• 液び目に入ったときは、失明のおそれびありまず。 

目をこす日ずに、すぐにきれいな水で洗ったあと 
医師にご相談ください。 

• '液び体やあ服に付いたときは、皮膚の炎症やけびの 
原因になるので、されいな水で十分洗い琉したあと、 
医師にご相談ください。 

• 製品を廃棄ずるときじ(外は絶対に分解しない。 

乂災•感電-けびの原因になります。 

修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、 

パナソニック電工お客様ご相談窓□にご相談ください。 


♦ この製品に使用しております U チウムイオン電池は U サイクル可能な貴重な資源 
です。ご使用済み製品の廃棄に際しては U チウムイオン電池を取り出し、充電式 
電池 U サイクル協力店へお持ち<ださい。 


♦ 公称電圧： DC3.6V ♦数 量：]本 Li-ion 


本製品の使用電池 

♦名 称：円筒密閉型 U チウムイオン （LMon) 蓄電池 


镑 
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廃棄電池の取り出しかた 


この図は、製品を廃棄ずるための図であり、修理用の図ではありません。 
ご自分で分解した場合、防水機能び維持できず、故障ずる原因になりまず。 


♦必ず本体か6器具用プラグ（アダプター）をはずして分解してください。 
♦動作するときは、止まるまでスイッチを日 N にして電池を使いきってください。 
♦ ドライバーを用い、次の手順で分解してください。 


の〜® の手順で分解する 

@ リチウムイオン電池を取り出す 

♦取り出した廃棄電池は、 
©©端子をショートさせない 
よラにま意してください。 


取り出した廃棄電池は、 

充電式電池 U サイクル協力店 
へお持ちください。 



お知5せ 
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お知 5 せ 


よくあるご質問 


〇:ご質問* ••••• A : 回答 . ••••••< 

f N f - 

iSJItrS ' SSf ^ ► 乾燥完了までを卿き間かかります。の • 


乾燥充電器を受け皿に乗せ 
ないとどラなりますか？ > 


シェーバー刃部に付着している水滴が設置した 
場所に漏れ出す可能性があります。 


本体をか洗いせずに乾燥 
充電器を使用してを除菌は \ 
されますか？ 


充分な除菌効果はありません。 

必ず本体水洗い後にご使用ください。 


/ \ 

冷却動作とは 


乾燥動作で高くなっている刃付近の温度を 

どラいラ動作ですか？ 

、ノ 

r 

下げる動作です。 


乾燥充電器による乾燥動作 
は途中で中止することは 
でさますか？ 


乾燥がスタートしたあとに、日 FF / DRY (乾燥） 
ボタンを巧すと乾燥を中止します。刃付近の温 
度が高い場合、約日分間冷却動作を行ってか6 
停止します。冷却動作中は DRY (乾燥)ランプが 
] 秒間に1回点滅します。 

刃や乾燥充電器の温度が下がり、 DRY (乾燥） 
ランプが消灯するまでご使用をお控えください。 

V . _ • 


30 


Q : ご質問 


乾燥完了後に本体を幸を燥充 
電器に取りつけたまま放置 
してを大丈夫ですか？ 


乾燥充電器は 
水洗いでさますか？ 


消耗品はどこで購入 
でさまずか？ 


長時間使用しない場合は 
電池が劣化しませんか？ 


A : 回答 < 


乾燥完了後、本体を取りつけたまま放置してを 
問題ありません。 


乾燥充電器は防水構造ではないので、水洗いは 
できません。固く絞った布でふいてください。 


誓刃、当社専用オイルなどの消耗品はお買い上 
げの販売店やお近<のパナソニック製品取扱店 
でご購入でさます。 


/ 

S 

誓刃の交換時期は 


し、つですか？ 


、 

ノ 


快適な劇りなを維持していただ<ために外刃は 
1年ごとに、内刃は2年ごとに取り替え6れる 
ことをおすすめします。 


半年し^(上ご使用されない場をは、書電池の劣化 
を防止するために、半年に一度はフル充電をし 
て < ださい。 



故障の原因になりますので、当社専用オイル 
がはご使用しないでください。 


お知5せ 
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お知らせ 


蓄電池の寿命と交換 


• 寿命：約2週間に1回の充電で3年程度（ただし、保記ま1年）です。 

また、フル充電してを使用回数が極端にかなくなった場合は寿をと考えら 
れます。（蓄電池寿帯は使用-保管などの状態により大さ<変化します。） 
•交換：蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご 
相談窓口にご相談ください。 

ご自分で行うと防水機能が維持でさず故障の原因になります。 
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修理を依頼される前に 


下記の点検と処置をお願いします。 

処置後なお異常がある場合は、本体と乾燥充電器、充電アダプタ~を一緒にして、 
お買い上げの販売店まには、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください 


本体に関する症状 


ヒゲクズが 
飛び散る 


臭いが強く 
なった 


剧〇昧が 
悪 < なった 


刃が熱く 
感じるよラ 
になった 


動作しない 

使用回数が 
かな<なった 


充電でさなく 
なった 


! 


ヒゲクズなどが 
たまっていませんか^ 


が刃が破損あるいは 
変おしていませんか？ 


刃び寿命では 
ありませんか？ 
♦が刃：1年 
♦內刃： 2年 


刃面にオイルを 
つけていますか？ 


蓄電池の寿命では 
ありませんか？ 


充電アダプターの 
コードが破損して 
いませんか？ 


シェービングの後、毎回 
洗浄をすると改善されます。 


刃を取り替えてください。 


刃面に当社専用オイルを 
つけて < ださい。 


使用回数がかない場含は 
蓄電池の寿帝です。 

■ BWS ■陶或脚ち柿 r 巧^幼^^^ 

ただし、刃部の掃除頻度が’ 
かないとさは、過負荷により 
使用回数がかな < なることが 
あります。 


販売店またはパナソニック電工お 
客様ご相談窓口にご相談ください。 
(コードだけの交換はでさません) 


お知5せ 


巧ぺージにつづくが 


















































お知 5 せ 


電源び入っていますか？ 


乾燥充電器に本体が正し < 取りつ 
けられていますか？ 


使用推奨温度か6極端にはずれて 
いませんか？ 


DR 丫備燥)ランプが早い点滅 
(1 秒間に2回）をしていますか？ 


環境によっては、本体が乾燥しき 
6ない場をがあります。 


暇気口がホコ U などでふさがれて 
いませんか？ 


乾燥途中、停電などで乾燥が中断 
しませんでしたか？ 


水洗い後の水切りが不十分ではあ 
りませんか？ 


乾燥皿の排水口が詰まっていませ 
んか？ 

(排水口は乾燥皿の底にあります） 


乾燥途中、乾燥を中断したり、本体 
を损いた0しませんでしたか？ 


電源を接続してください。 


<お 


乾燥充電器のアームを上げ、本体の 
キャップを取りはずし、正しく取り 
つけて < ださい。 


使用推奨温度 （1 己〜3日む）でご使用 
<ださい。 


[DRY 惟燥)ランプが点ミ威した場をに 
ついて」をご参照ください。 


再度乾燥を行うか、やわらかい巧で 
ふさ取つてからシエービングを行つ 
て < ださい。 


暇気口の障害物を取り除いて<ださ 
い。 


最初から各手順をやり直して 
ください。 


本体を輕< 振って水を切り、タオル 
などで水滴をふさとってから取りつ 
けて < ださい。 


排水口に詰まったごみ等を取り除き、 
最初から各手順をやり直してくださ 
い。 



症状 


乾燥充電器に関する症状 


乾燥びスタ—卜しない 


乾かない 


乾燥皿に水がたまつている 
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本体を乾燥充電器に取りつけると 
さに、刃をぶつけていませんか？ 


乾燥皿の底に異物が入っていませ 
んか？ 


刃を交換し 
てください。 


八ンドソープまたはク U —ニング液 
をつけないで洗っていませんか？ 


刃をぶつけないよラ 
慎重に本体を取りつ 
けてください。 


異物を取り除いてく 
ださい。 


八ンドソープまたはク U —ニング液 
をつけて水洗い掃除してください。 

UEBIsV 


P23 〜24 


症状 


乾燥告器繁た0、変形した 


刃尝臭いがする 


お知5せ 
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お知 5 せ 


定格 


電源ち式 

充電-交流式 

充電時間 

約1時間(室温1已〜3己む） 

定格電圧 

AC 100-240 V 

使用電池 

U チウムイオン電池 
(6 日日 mAh ) 

定格容量 

20 VA 

消費電力 

約日 W ( AC 100 V 交流式 

吏用時） 

約目 W ( AC 100 V 充電時） 

約] ] W ( AC 100 V 乾燥充電器使用時） 

約0.3 W ( AC 1 0 0 V 乾燥充電器待機時） 

質量(重量） 

本体約170邑（キャップ除く） 
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保証とアフターヴービス（よくお読みください） 


修理を依頼されるとさ 


修理•お取り巧い•お手入れなどのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 

転居や贈爸品などでお困りの場合は… 

-修理は、サービス会社•販売会社の r 修理ご相談セン 
夕一」へ！ 

-使いかた-お買い物などのお問い合わせは、「お客様 
ご相談センター」へ！ 

■保証書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく 
お読みのあと、保管してください。 


保証期間:お質い上げ曰か61年間 

(ただし、巧は保証の対象がです） 


■補修用性能部品の保有期間を垣 

当社は、このシエーバーの補修用性能部品を、製造巧 
ち切り後日年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


figggga の r 修理を依頼される前こ」の表に従って 
ご確認のあと、直らないとさは、まずアダプターを振し、 
てお買い上げの販売店へご連絡ください。 

•保可吗間中け 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理 
をさせていただきますので、恐れ入りますび、製品 
に保証書を添えてご持参くださし、。 

•保証期間を過ぎているとさは 
修理ずれば使用できる製品については、ご要望によ 
り修理させていたださます。下記修理料金の仕組み 
をご参照のうえ、ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成さ 
れています。 

技術料は、 診斷-故障個所の修理および部品交 
換•調整-修理完了時の点検などの作 
業にかかる費用です。 

部品げ は、修理に使用した部品および補助材料巧です。 
出張 料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場 
合の費用です。 


ご連結いただ 

製品を：シてーバー 

お買い上げ曰： 年月日 

きたい内容 

品蚕： ES811 己 P 

故障の状況：できるだけ具体的に 


J けソニック電工お客様ご相談窓口のご案内 

ff 度理-お手入れ-お取巧い-工事などのご相談は、まずお買い巧めの販売店-工事店へお申し付けください。 

•面居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓口へ 


修理-部品などのご相談は 


修理ご相談センター 

(S 諸査 S 。 0570 -0 が -i 語 

全国どこからでち巿巧通話料金でご利用いただけます。 

3日5曰/受付9時〜20時 

ただし、携帯電話-戶 HS 等は下記の電話番号へおかけ<ださい。 

大版巧0巨-巨90巨-109日〒571•日686大阪府 P 3 真巿巧真1043 
の®口 ubbaub luau バナソニック電エテクノヴ-ビス ㈱ 

礼幌 SOI 1-261 -640 1 © を古屋 C 0己 2-5 已1 -7900(© 
東京狂 03-53 日己-71日〇範福岡巧 092-622-0531® 


使いかた-お買い物などのご相談 


バナソニック お客様ご相談センター 
3已5曰/受付日時〜20時 

電話多おル函 。 01 20-878-365 


タイヤル K 
■携帯電話 ’ PHS でのご利用は’’ 


06-6907-1187 


fax 别而レ函。01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo {03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/nalional holidays) 


ごミち意-©印は大阪へ自動転送になり、拠点か5大阪までの乾送通信料は鮮社負担です。 
•所な地、電話番号、受付時間などび変更になることびありまず。 


ご相談窓□における個人情報のお取り巧い 

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 
ナンバー-ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 
当な理由びある場合を除き、第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


お知5せ 
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愛’商点検 

長年ご使用①シ; I ： - パーの点検をぜひ！ 

の 

こんな症げはありませんか？ 

) 

お願い 

-コードやアダプターび異常に熱い。 

. 動作中に異常な音、振動びする。 

. 本体や乾燥充電器-充電アダプターび 
変形していたり、こげくさい臭いびする。 

故障や事故防止のため、使用を 
中止し、アダプターをコンセント 
から巧いて、必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


パナソニック株式会社 

製造元 パナソニック電工株式会社ビユーティ-ライフ事業部 

〒已22-日日20滋賀県彦巧市岡防33る出！ 

◎ Panasonic Electric Works Co .. Ltd . 2008 
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< 無料修理規定 > 

1. 取撒説明書、本体貼がラペル等のを意書に従った使用状態で保証期間 
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご化頼になる場合には、商品に本書を滿えていただき 
お買い上げの販売店にお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご化頼にならない場合には、お 
客様ご相談窓□にご相談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□にご巧談<ださい。 

3. ご贈営品等で本保証書に記人の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、お客様ご相談窓□にご相談<ださい。 

4. 保証期間巧でち次の塌合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤りあび不当な修理や改造による故障あび損傷 

(□) お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、落下等による故障あび損傷 
(八）乂雖、地震、水喜、落雷、その他天雖地変あび公害、塩害、ガス 
善（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周玻数） 
等による故障あび損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障あび損傷 

(ホ）一般家庭用(外(例えば業務用等)に使用された場合の故障あび損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

C 卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店をの記人のない場合、 
あるいは字句を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送がした場合の送料等はお 
客様の負担となりまず。また、出張修理等を巧った場合には、化 
張料はお宮様の負担となりまず。 

已.本書は日本国巧においてのみ有効でず。 

目.本書は再発行いたしませんので大切に保管して < ださい。 

1 . お客様ご相談窓□は、取扱説明書をご参照 < ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間巧の無 
料修理対応あびその懐の安を点検活動のために利用させていただく場 
合がございまずのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、集件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者）、及びそれ外の事業者に対ずるお容様の法律 
上の権利を制限ずるちのではありませんので、保証期間経過體の修理 
についてご不 B 月の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 
□にお間い合わせ<ださい。 

ぷ保証期間絕過徳の修理や補修用性能部品の保有期間については、取撒 
説明書をご覧ください。 

《 This warranty is valid only in Japan . 
























Panasonic 

シエーパーほ 証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した攝合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束ずるものです。 
ご記入いたた’きました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ておりまず。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店じご速絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


/ 

品 番 

ES 8115 P 

保証期闇 

お買い上げ曰か6 1 す問 

(ただし、巧は陈きます） 

1$買ぃ上げ日 


曰 


お 

客 

様 

ごな 

おを 

lBi 


前 

様 

電言丟 （ ) — 

販 

売 

店 

住所' 氏を 

電話 ( ) — 


パナソニック株式会社 

製造元パナソこック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

〒日 22-8 日20滋賀県廖根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 

ご販売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡しください。 


キ U 卜 U 線 



























